جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 :و ز المدرسة : 150 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة: ثانوية الغفران المختلطة 
الفرع : إحيا ء' 
لفرع: إحيائي الدور الأول 9 [|<2 














1 | 102041150001 | احمد صفاء محمد مطلك | 74 | 68 | 67 | 80 | 78 | 73 | | نجح | 440 | 73.33 _ 
| 2 | 102041150002 | اسامه فاضل ابراهيم عيسى | 56_ | 57 | 35 | 58 | 50 | 60 | | معيد | 0 | 0 | 
3 | 102041150003 حير هادي احمد علي 2222 | 78 | صف | 89 | 76 | 76 | 65 | | معد | 0 | 0 0 
ˆ 4 | 102041150004 | خالد هادي عواد مريغان | م | 96 | هم | 100 | 99 | 100 | | معيد | 0 | 0 0( 
5 | 102041150005 |رعدناصص ميفان عواد ||| 50 | 58 | م | 50 | 50 | 50 | 2 | معيد | 0 | 0 ( 
_ 6 | 102041150007 | سليم كريم احمدمريغان 22١2‏ | 80 | 90 | م | 87 | صفر || | معيد | 60 | 0 0 
7 | 102041150008 | صهيب على حسين شبيب || 40 | 50 | 24 | 25 |5617 | 618 | | معيد | 0 | 0 | 
_8 | 102041150009 | عبد لله محمد مطلك محيميد_|>|_ |[ 50 | 36 | 34 | 38 | 22 | 38 | | معيد | 0 | 0 | 
_ 9 | 102041150010 | قهد دحام عواد مريغان 222 | 73 | 79 | 79 | 83 | 80 | 80 | | تاهج | 474 | 79 0 
10 | 102041150011 | محمد سلام مخلف ابراهيم __ | 98 | 86 | 100 | 98 | 98 | 100 | | نجج | 580 | 96.67 _ 
11 | 102041150012 | مصطفى قيس اسماعيل عيودس 22 | صفر | 50 | 9618 | 38 | 23 | صفر | | ميد | 0 | 0 0 
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